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Fuente:  www.alumnosriadelcarmen.blogspot.com 
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Hydrogen 

Secondary 
Energy  Sources 


Renewable 


Soto 


BOOM  Bnl 


Non-Renewable 


Fuente:  www.apuntesparaestudiar.com 


Reservas 


No  Renovables 


Carbón 


200-250  años 


Reservas  probadas 
507  000  mi  Tep 
Pnncipales  reservas 
EEUU,  Rusa  y  China 


Uranio 


Gas  natural 


70-90  años 


Reservas  probadas  47  000  mil  Tep 
Principales  reservas  Cañada,  EEUU. 
Kazakbstan 


Reservas  probadas  125  000  mili  T  ep 

Principales  reservas  Rus«,  Irán, 
Qaitar 


40-50  años 


Reservas  probadas  141  OOOmril  Tep 
Pmci pales  reservas  Arabia  Saudí,  Irak,  Kuwait 

Fuente:  www.adrformacion.com 
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Fuente:  www.myprofetecnologia.wordpress.com 
Fuente:  www.alumnosriadelcarmen.blogspot.com 
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Fuente:  www.voicesofyouth.org 
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Energías  Renovables  -  Desventajas 


Fuente:  www.adrformacion.com 


Energías  Renovables  -  Desventajas 

•  Polución  visual. 

•  Muchas  requieren  de  grandes  áreas. 

•  Algunas  provocan  ruido  (eólica). 

•  Rendimiento  /  Eficiencia  relativamente 
bajos. 

•  Técnicas  a  veces  complejas. 

•  A  veces  se  requiere  cambios  drásticos  al 
entorno  (hidroeléctricas). 


Energías  Renovables  -  Ventajas 


Fuente:  www.monsolar.com 


Energías  Renovables  -  Ventajas 

•  No  hay  gases  de  efecto  invernadero. 

•  Generan  energía  limpia  de  manera 
(relativamente)  constante. 

•  Independencia  de  combustibles  fósiles. 

•  La  contaminación  ambiental  se  reduce 
drásticamente. 

•  Son....  Renovables! 

•  Mantenimiento  relativamente  fácil. 


SOPORTE  DE 
la  nmx.A. 


CEXERáDOR  eléctrico. 


PALAS. 


Eólica 


lanpwiM 

DE  \ROGDiD. 


SISTEMA  DE  CAPTAQOX 

Kmoav\D) 
mrcaoxDn  memo. 


Fuente:  www.energias-r0novables-y-limpias.blOgspot.com 


mOfíDEOfUL\TAaO\ . 

114 SHL  DE  SOPORTE  DE 
TODA  LA  ESTRICURA. 


Energía  Eólica  en  el  Ecuador 
Galápagos 

San  Cristóbal 
Operativo  desde  2007. 


Proyecto  Eólico: 

Baltra  -  Santa  Cruz 

Fuentes:  http://www.eraal.org/cms.php?c=1293  y  http://www.energia.aob.ee/cero-combustibles-fosiles-en-aalapaaos-2/ 


Hidráulica  -  Hidroeléctrica 


Hidroeléctrica 


REPRESA  DE  LAS  TRES  GARGANTAS  -  CHINA.  LA  MÁS  GRANDE  DEL  MUNDO _ Fuente:  www.noticias.es.msn.com 
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1 500MW 


Operación: 

2016 


Fuente:  Ministerio  de  Electricidad  y  Energía  Renovable  (http://www.energia.gob.ec/coca-codo-sinclair/) 


Hidroeléctricas  en  el  Ecuador 


Coca  Codo 
Sinclair 


El  proyecto  se  encuentra  ubicado  en  las 
provincias  de  Ñapo  y  Sucumbíos, 
cantones  El  Chaco  y  Gonzalo  P  zorro 
respectivamente. 


1 500MW 


•  Orto 


ECUADOR 


1.  Obras  de  Captación  / 1  272 

2.  Túnel  de  Conducción  /  24. F 

3.  Embalse  Compensador  / 

4.  Túberías  de  Presión  /  620  r 

5.  Casa  de  Máquinas 

6.  Túnel  de  descarga 


Hidroeléctricas  en  el  Ecuador 


180MW 

Operación: 

2016 


.  V  • 


180  MW 

El  proyecto  se  encuentra  ubicado  en  la 
provincia  de  Zamora  Chinchipe,  cantón 
Zamora. 


Fuente:  Ministerio  de  Electricidad  y  Energía  Renovable  (http://www.energia.gob.ee/delsitanisagua/) 
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Manduriacu:  65  MW  Operación:  2015. 

Mazar  Dudas:  21  MW  (Alazán  (6.23  MW), 

San  Antonio  (7.19  MW)  y  Dudas  (7.40  MW) 
Operación:  2015. 

Minas  San  Francisco:  270  MW  Operación:  2016 
Quijos:  50  MW  Operación:  2016 
Sopladora:  487  MW  Operación:  2015 
Toachi  Pilatón:  254.4  MW  Operación:  2015 
Villonaco:  16.5  MW  Operación:  2015 
Capacidad  TOTAL  Hidroeléctrica: 

Más  de  2800  MW 


Fuente:  Ministerio  de  Electricidad  v  Energía  Renovable  (http://www.eneraia.aob.ee) 
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Fuente:  www.greenmountainenergy.com 
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Fuente:  www.grupo02termo.wordpress.com 


Energía  de  las  olas  (oceánica) 
También  usa  las  corrientes  marinas 


Point  Absorber  Overtopping 


Reservoir 

^¡¡¡¡^^ 

Waves  overtopping  the  ramp 


Fuente:  www.sherwoodinstitute.org 

Attenuator  Terminator  OWC 
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Energía  de  las  olas  (oceánica) 
También  usa  las  corrientes  marinas 


Oregon  State  Umversity 
Conceptual  Wave  Park 


Electric  Coilll 

secured  to  J 
heaving  buoy  w 


Permanent  Magnet 
Linear  Generator  Buoy 


Fuente:  www.dnahtigal.wordpress.com 


Energía  de  las  olas  (oceánica) 
También  usa  las  corrientes  marinas 


The  removable  cassette  _ 


The  gravity  base  - 


1MW  RTT  UNIT 
Duct  Diameter 
15  metres 
Duct  Length 
19.2  metres 
Turbine  Diameter 
11.5  Metres 


^  y  \ 

&  ¿&  L  i 


_The  generator  module 


_The  turbine 


.Theduct 


Fuente:  www.hydropower.wiki.lovett.org 
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Fuente:  www.agenciaandaluzadelaenergia.es 
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Termosolar  (Solar  térmica) 


RECEPTOR  CENTRAL 


HEUOSTATOS 


Fuente:  www.adrformacion.com 


Termosolar  (Solar  térmica) 


Fuente:  www.aosasolar.bloasDot.com 


Fuente:  www.suelosolar.es 


Salida  de 
Agua  Caliente 


Resistencia 

Eléctrica 


Aislamiento  de  Poliunetano 


Entrada  de 
Agua fría 

Tanque 

Interno 


Soporte 

Metálico 
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Solar  (Fotovoltaica) 


1 

' _ Fuente:  www.masters-energia-solar.com 


Solar  (Fotovoltaica) 


Fuente:  www.tecno.amehcaeconomia.com 


Energía  Fotovoltaica  en  el  Ecuador 

Galápagos 

Proyectos  Fotovoltaicos: 

Baltra 

Puerto  Ayora:  1 .5  MW 
Proyecto  híbrido  Isabela:  1.15  MW 


Fuente:  http://www.energia.gob.ee/cero-combustibles-fosiles-en-galapagos-2/ 


Fuentes  alternativas  de  energía 
https://www.voutube.com/watch?v=QZMalSwwveY 


Fuentes  alternativas  de  energía  -  COMPILACION 

https://www.youtube.com/watch?v=VOHSd75XDh8 

https://www.youtube.com/watch?v=wkGMC9gFt9E 

https://www.youtube.com/watch?v=2YISt0RtQ0k 

https://www.youtube.com/watch?v=3kv7ce_olHA 
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